お願い 


お客様へ 


操作パネルの液晶ディスプレイに 

「サービスへ連絡ください E 09 5」 

または 

「サービスヘレンラククダサイ E 09 5」 

と表示されたら 

急激な温度変化じよってプリンタ内部に弟吉露が発生したときに「サービスへ 
連絡ください E 0 95」または「サービスヘレンラククダサイ E 09 5」と 
いうメッセージを表示することがあります。このメッセージが表示された場合 
は、約1〜3時間経過後に電源を入れ直してみてください。メッセージ表示の 
原因が結露であれば、正常に動作するようじなります。 

現象が改善されないときはサービスの窓□じ連絡してください。 

開個と設置作業を巧われる方へ 

設置時には冷えた製品を暖かい室内に設置するなど、急激な温度変化を避けて 
ください。結露の原因になります。 
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